APARATO GENITAL DE MACHO Y HEMBRA DE BELOSTOMA SP. 
(HEMIPTERA - BELOSTOMATIDAE) 


por José A. De CARLO 


SUMMARY; Genital apparatus of male and female of Belostoma sp. 

The male and female genital apparatus of Belostoma is described and illus- 
trated. In the male, the efferent ducts are very long; there are no seminal vesicles, 
nor accesory glans. In the female, dorsally, a sac is in communication wiht the 
vagina; the elogate part of the sac is the spermatheca, the enlarged portion is 
the cement gland with which the eggs are attached on the dorsum of the male. 
Testis of Pelocoris sp. 


INTRODUCCIÓN 


Los trabajos realizados en América sobre morfología del aparato genitai 
de macho y hembra de especies de los distintos géneros americanos de la 
familia Belostomatidae, son reducidos. 

El primero data de 1847, efectuado por Joseph Leidy. Se refiere, no sólo 
a] estudio del aparato genital del macho y hembra de la especie que describe 
como Belostoma haldemanum, hoy Lethocerus (Benacus) griseus (Say), sino 
Gue también trata y da dibujos del aparato digestivo y sistema nervioso de ella. 

Por el poco grosor de los profémures, según su figura 13 y la cita que hace 
del borde anterior de los mismos, no cabe duda que su estudio ha sido hecho 
con la especie L. (B) griseus (Say). 

El segundo trabajo lo realizó William A. Locy en 1884. Describe el aparato 
genital de macho y hembra de una especie de Belostoma, hoy Lethocerus. 

Thomas H. Montgomery publica el tercer trabajo en 1900 sobre Zaitha, 
hoy Belostoma. 

De la lectura y observación del dibujo que da del aparato del macho 
(fig. B), se ve que lo extrajo incompleto, sin los testículos. 

Es común cometer una omisión igual, dado que el punto desde el cual 
los tubos seminíferos se continúan con los conductos eferentes es tan delgad:, 
que los testículos se desprenden muy fácilmente. 

El dibujo que damos (fig. 9) es copia del que da Montgomery. Este 
tomó los conductos eferentes como testículos y al respecto dice: “Each testis is 
a large organ composed of five capsules or follicles”. En la figura que damos, 
las partes señaladas con el N? 2, abultadas, considera que son los testículos; 
las delgadas que siguen, N° 3, con duda, las llama conductos deferentes; la 
indicada con el N? 4, es el punto de unión de éstos; la N? 5, conductos defe- 
rentes y la señalada con el N°? 6, el conducto eyaculador., 
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Por nuestra parte, consideramos haber extraido completos el aparato geni- 
tal del macho y hembra de una especie de Belostoma, damos a conocer el 
estudio realizado. No damos el nombre de la especie, porque consideramos 
que todas las que pertenecen al género Belostoma tienen el aparato genital 
semejante. Como simple dato ilustrativo damos el nombre de dos especies cuyos 
aparatos fueron estudiados. Belostoma elegans (Mayr) y Belostoma bifoveola- 
tum Spinola. 


Aparato genital macho (fig. 1) 


Comprende: los testículos; conductos eferentes, deferentes y eyaculador y 
cápsula genital. 


Testículos — Se hallan uno de cada lado del abdomen; están alojados en 
la cavidad formada por el primer esternito y los dos primeros tergitos visibles. 
Son de forma acorazonada, más o menos simétricos y de tamaño mediano. 

Están formados por cinco tubos seminíferos, muy largos, entrelazados, 
cubiertos por una membrana muy delgada. Tanto por la parte externa como 
interna, se observan algunas tráqueas de diámetro muy reducido. 


De cada testículo (fig. 3) parten cinco ramas bastante largas que son 
continuación de los tubos seminíferos. 


Conductos eferentes, deferentes y eyaculador. — Los conductos eferentes, 
no son otra cosa que una dilatación de los tubos seminíferos donde se acumu- 
lan los espermatozoides que han hecho su proceso evolutivo de formación 
completa dentro de dichos tubos. Estos conductos pueden estar dentro o fuera 
de los testículos. Según hemos observado, en especies de Ranatra y Curicta, 
están dentro de los testículos (De Carlo, 1966); en Nepa y Lethocerus (fig. 4) 
están fuera de ellos (De Carlo, 1966). 


Hacemos notar, como dato informativo, porque aún no hemos realizado 
los estudios debidos, que no siempre los testículos (sólo nos referimos a hemíp- 
teros acuáticos) están formados por un conglomerado de tubos seminíferos 
como en Belostoma, Lethocerus, Ranatra, etc., sino que éstos pueden estar 
divididos en lóbulos llamados folículos, como lo hemos observado en Pelocoris 
sp. (Naucoridae) (fig. 10). Por ahora, nada decimos de la constitución interna 
de ellos. 

En el caso de Belostoma, los conductos eferentes son sumamente largos 
(figs. 1 y 3) y se hallan fuera de los testículos. Se distinguen en ellos dos partes, 
una abultada al principio y la otra más larga y delgada, cuyos conductos al 
unirse en uno solo, forman los deferentes, y éstos, a su vez, al reunirse, el 
conducto eyaculador que penetra en la cápsula genital. 

Según ha observado el Dr. Jorge M. De Carlo, en cortes realizados a 
distintas alturas de los conductos eferentes, en las partes abultadas hay gran 
concentración de espermatozoides, mientras que en las delgadas son mucho 
menos numerosos. 

Esto nos permite deducir que siendo los conductos eferentes tan largos y 
con tantos espermatozoides, la ausencia de las vesículas seminales se explica, 
porque en el momento de la cópula se establece una corriente tal del elemento 
fecundador, que no son necesarias tales vesículas. 

En cambio, en las especies del género Lethocerus, dado que los conductos 
eferentes son sumamente cortos (fig. 4, muy aumentada), tienen necesidad de 





l. aparato genital macho; 2, aparato genital hembra; 3, tubos seminíferos y conductos 
eferentes de Belostoma sp., separados; 4, idem., de Lethocerus mazzai; 5 y 6, esper- 
mateca y glándula de Belostoma sp.; 7, armadura genital de Belostoma bifoveolatum; 
8, ídem, de B. bordoni; 9, dibujo dado por Montgomery de parte del aparato genital 
macho de una especie de Belostoma; 10, testículo de Pelocoris sp., con los folículos 


que forman el testículo separados. 
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que los conductos deferentes a cierta altura de su recorrido se dilaten para 
constituir reservorios de espermatozoides o vesículas seminales, que son visi- 
blemente grandes en la época del celo (De Carlo, 1963). 


Cápsula genital. — Es de forma un poco alargada, oval y a cada costado 
se halla un harpagón. Estas piezas quitinosas, con el extremo libre algo curvado 
intervienen en las cópulas (tig. 1). 

Dentro de la cápsula se halla la armadura genital, constituida por la 
falobase, el aedeagus y los brazos laterales que cubren en gran parte el dorso 
del aedeagus (figs. T y 8). 

Los brazos laterales varían de tamaño en muchas especies y el aedeagus 
varía generalmente de forma según las especies, Tanto el aedeagus como los 
brazos laterales pueden tomarse en muchos casos, por su variación, como 
carácter que ayuda a identificar la especie. 

La armadura genital de las especies del género Belostoma carece de di- 
vertículo ventral, pieza que tienen las especies del género Lethocerus, de 
Nepidae y Ranatridae. 


Aparato genital hembra (lig. 2) 


Consta del germinario, el que se continúa con sus correspondientes ovario- 
los, cinco de cada lado. 

En el ejemplar del cual se extrajo el aparato genital, el germinario no 
estaba en actividad y por tal causa no se distinguen ovocitos en sus ovariolos 
(fig. 2). 

Los ovariolos son largos, y cuando hay huevos en ellos, es difícil separar- 
los, pues se hallan replegados, y sólo se observa en la cavidad abdominal un 
conglomerado de huevos. 

La cantidad de huevos que contienen los ovariolos es generalmente grande. 
¿n una hembra de B. bifoveolatum, contamos 84 unidades en completa for- 
mación. 

Cada grupo de ovariolos se une en la parte inferior, constituyendo un ovi- 
ducto lateral, y éstos, a su vez, se unen formando el oviducto medio, cuya 
parte inferior se distingue con el nombre de vagina. A la vagina le siguen las 
gonapófisis internas y externas, las que colaboran en la expulsión de los 
huevos. 

Por la parte dorsal del oviducto medio, levantando el cono anal y el recto, 
se observa una formación en la que distinguimos dos partes, una más o menos 
larga y delgada, que puede variar de tamaño en la misma especie, y otra 
abultada. Dicha formación se halla sobre la vagina. 

La porción alargada (figs. 5 y 6) es la espermateca, donde se acumulan 
los espermatozoides, y la abultada corresponde a la glándula que segrega el 
cemento por medio del cual la hembra fija los huevos sobre el dorso del macho. 
Ambas partes desembocan en la vagina. 

Los huevos son colocados sobre el dorso del macho en una sola postura 
y la cantidad de unidades que pone cada hembra es variable. A veces se ven 
machos en los que los hemiélitros, el escudete y gran parte del protórax están 
cubiertos de huevos. 

Creemos que los huevos que lleva un macho son colocados en una sola 
postura, porque al estudiar la metamorfosis de Belostoma elegans (Mayr), de 
todos los huevos salieron las pequeñas ninfas a intervalos reducidos (De 
Carlo, 1939). 
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Abreviaciones; T, testículo; Ce, conducto eferente; Cd, conducto deferente; Cy, con- 
ducto eyaculador; cp, cápsula genital; H, harpón; Ts, tubo seminífero; E, espermateca; 
G, glándula; Go, gonapófisis; Ov, ovariolos; C, cono anal; Fb, falobase; Bl, brazo lateral; 
Ad, aedeagus; Ol, oviducto lateral; F, folículo (parte del testículo de Pelocoris sp.); 
H, huevo descendiendo por uno de los oviductos laterales. 
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